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liche Verschiebung eines Magnetfeldes gegen einen Leiter. Dabei hat
die Erfahrung des weiteren- gelehrt, dafi es nur auf die relativen Ver-
schiebungen beider ankommt. Wenn in einer Spule eine Induktions-
wirkung hervorgerufen wirddadurch, dafi ein Magnet der Spule genahert
wird, so kommt die gleicbe Wirkung zustande, wenn umgekebrfc der
Magnet ruht und die Spule ihm genahert wird. Man uennt diese Tat-
sache den Satz von der Relati vitat der Induktionswirkungen.
Die Erfahrung lebrt endlich, dafi es nur auf die Veranderungen des
magnetiscllen Feldes am Ort des Leiters ankommt, unabhangig davon,
wodurch diese Veranderungen hervorgerufen werden. Befindet sich ein
Leiter im magnetischen Felde einer stromdurchflosseneu Spule, so kann
eine elektromotorische Kraft in ihm nicht bloB durch eine Bewegung
der Spule induziert werden, sondern auch durch eine Aenderung der
Stromstarke in ihr, und wenn in beiden Fallen in derselben Zeit die
gleiche Veranderung des magnetischen Feldes am Orte des Leiters eintritt,
so ist auch in beiden Fallen die induzierte elektromotorische Kraft die
gleiche. Granz allgemein ist die induzierte elektromotorische Kraft pro-
portional der Aenderungsgeschwindigkeit des magnetischen
Feldes am Ort des Leiters.

5, Die induzierte elektromotoriselie Kraft bei zwei linearen

Stromen.

Es moge zunachst auf Grrund der besprochenen Erfahrungstatsachen
der spezielle Fall betrachtet werden, dafi nur zwei lineare Strome 15
und 12 der Stromstarken ix und i2 im Felde vorhanden sind. Die so
erhaltenen Resultate lassen sich leicht auf ein beliebig gestaltetes Magnet-
feld verallgemeinern.

Haben die beiden Strome eine feste Lage zueinander und andert
sich die Stromstarke i2 um di2 innerhalb der Zeit dt, so ist die Aende-
rungsgeschwindigkeit des magnetischen Feldes an jeder Stelle des Fel-
des proportional mit -r^-. Daher kann die in dem Strornkreise lx indu-
zierte elektromotorische Kraft dargestellt werden durch den Ausdruck:

E, = B--,                                       .(*)

wobei B nur von der Grestalt und relativen Lage der beiden Strom-
kreise lx und 12 abhangt, dagegen von den Stromstarken it und i2
unabhangig ist, Man nennt B den Koeffizienten der Induktion
des Strom es 12 auf den Strom lx.

In  dem  betrachteten Falle miiBte man also dem Strome lj,  wennn, ob die induzierte elektromotorische Kraft in dem Leiter einen
